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– Определение
Обработка централизованной аспирационной (отсасывающей) системы стоматологической установки – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов в централизованной аспирационной (отсасывающей) системе стоматологической установки.
– Цель
Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.


– Область применения
Стоматологические кабинеты, оснащенные стоматологическими установками.

Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
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